JOZEF MARJAN BOCHEŃSKI 


inżynier, naczelnik Wydziału Wyższego Urzędu górniczego w Krakowie, 
odznaczony krzyżem ofic. „Polonia Restituta“ 


przeżywszy lat 73, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 23-go czerwca 1929 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na ementarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we wtorek dnia 25-go b. m. o godzinie 4-tej popołudniu, na który-to smutny obrzęd stroskana Zona, 
dzieci i wnuki zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we środę dnia 26 b. m. o godz. 8' rano w kościele OO. Karmelitów na Piasku. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE 


JANA WOLNEGO 
Kreków, pl Szrzenański L. 2. — Telefon 231. 


